ANTONI SZPENGLER 


Obywatel miasta Krakowa, 
przeżywszy lat 54, po długićj i dolegliwéj chorobie, opatrzony SS. Sakramentami, 


w dniu 27 Sierpnia 1874 r. zakończył życie. 


Pozostała żona, wraz z córką i wnukami, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i pobożną Publiczność 
na wyprowadzenie zwłok z domu pod L. 414 przy ulicy Rózannéj w Sobotę dnia 29 b. m. 
o godzinie 5 po południu wprost na Cmentarz. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawi się w Poniedziałek dnia 51 b. m. o godzinie 10 rano w kościele OO. Reformatów. 


W drukarni L. Paszkowskiego w Krakowie. 


